

0.Lama»t6 

R-F-T-Tischempfänger Ö E 15S ( Warennummer 364432Q0 

Stromart: Wechselstrom 50 Hz 
Netzumschalter: 110, 127, 220, 240 Volt 
Stromverbrauch: bei 220 Volt ca. 55 Watt 
Sicherung: mitteitröge 600 mA 
Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt,.0,3 Amp 
Wellenbereiche: 


UKW 

87,0 - 

100 MHz 

Kurz f 

12 - 

24 MHz 

Kurz IJ 

6 - 

12 MHz 

Mittel 

515 - 

1630 kHz 

Lang 

145 - 

300 kHz 


Röhrenbestückung: EC 92. EC 92, ECH S1, EF 89, EABC 80, 

EL 84. EM 80, EZ 80 
Loutsprecher: 2 Breitbandlautsprecher 

Tonregelung: Mittels 5 Klangregistertasten und getrenntem stetig 
regelbaren Hoch- und Tieftonregler 
Anschlüsse: Tonabnehmer, Außenlautsprecher, 

Gehäuselautsprecher abschaltbar 

Zahl der Kreise: AM 6 Kreise, dovon 4 fest abgestfmmt, 2 verönderf. 

FM 9 Kreise, davon 7 fest abgestimmt, 2 veränderlich 
Zwischenfrequenz: AM 468 kHz, FM 6,7 MHz 
Gehäuse: Edelholz furniert 
Maße: Höhe 385 mm 
Breite: 582 mm 
Tiefe 304 mtn 
Gewicht: ca. 16,5 kg 


VEB STERN-RADIO STASSFURT 

Staßfurt, Löderburger Str, 94. Drahtonschr.: Stern-Radio Staßfurt, Tel. 593, 757, 767 
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1. Lautstärkeregelung 

2. An7eige für Tieftonregelung 

3. Tiefton regier 

Durch Rechtsdrehung werden die 
tiefen Tone geschwächt 


4. Austosfe 

Durch Drücken der Taste wird der 
Empfänger ausgeschaltet 


5. Taste für Tonabnehmer 

6. Tasten für die Wellenbereiche 

7. Hohen- und Bondbreitenregelung. 
Durch Rechtsdrehung werden die 
hohen Töne hervorgehoben und 
gleichzeitig im letzten Drittel für 
die Wellenbereiche Lang, Mittel, 
Kurz die Bandbreite vergrößert 

8. Anzeige für Höhenregelung 

9. Stationswähler 



10. Klangregister 
IT. Abstimmanzeiger 

12. Anschluß für UKW-Außendipol 

13. Anschluß für Erdleitung 

15. Anschluß für Hochantenne 

16. Gehäusedipol 

17. Anschluß für Magnettongerät 

18. Anschluß für Tonabnehmer 



19. Anschluß für Außenlautsprecher 


20. Netzspannungswähler 

21. Gerätesicherung 600 mA (Durch Ab¬ 
nahme der Rückwand zugänglich). 

22. Ein- und Ausschalter für Geräte- 
Lautsprecher 
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Einzelteile für Gerät 8E 158 •*! 


Teil^Nr. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 


Gegenstand 


1. Elektiisclie Bauteile 

Rö 1 HF'Verstörkerröhre für UKW 
Rö 2 Selbstschwingende Mischstufe 
und OszllIntor für UKW 
Rö 3 o) 1. ZF-Verstärkerstufe für FM 
{nur Hexode) 

b) Misch- u. Oszillatorstufe für FM 
Rö 4 a) 2. ZF-Verstärkerstufe für FM 
b) ZF-Verstärkerstufe für AM 
Rö 5 FM* und AM-Demodulator und 
NF-Verstä rkerstufe 
Rö 6 Endstufe 
Rö 7 Abstimmanzeige 
Rö 8 Netzgleichrichter 

Chassis» vollst. mit den Pos* C 49, 

C 68, 69, 80» 82, 83, 84, 93, 95, 96» 
97, 98, W 29, 32. 33, 45, 47, Dr 3 
Netztransformotor, vollst. NT 32 
(Spule Bv* 570) mit den Pos- Sch 2 
Aufbau platte, vollst. mit den Pos. 

C 85, 90. 91, 92, 99, W 50, 51, 52, 54, 
W 55, 57 

Ausgangsübertrager AT 70 
(Spute Bv. 5ö9) 

ZF-Stufe, vollst. mit den Pos* C 36, 48, 

C 50, 56, 57, 58, 59. 62, 65, 70, 7t, 

W 19. W 23, 27, 28, 39 
Bandfilter F 80 mit den Pos. Sp 18, 

Sp 19. 20, 21, C 51, 52. 53, 54, 55, 

W 22 
Kern 1 
Kern 11 

ßandfllter F 81 mit den Pos. Sp 22, 

Sp 23, 24, 25. C 32, 60, 61, 63. 64, 77, 
W 35, Di 2 
Kern l 
Kern 11 

Schaltteilbrett lll, vollst. mit den Pos. 

W 20, 21, 24 

Schaltteilbrett XVIJ, vollst. mit den Pos. 
Pos. C 72, W 18, 30 

Schaltteilbrett XXII, vollst, mit den Pos. 

C 81, 101, W 40, 41, 43, 44, 46 
Schaltteilbrett XXIII. vollst. mit den 
Pos. C 66, 67, 74, 94, W 25, 26, 

W 34, 48, 49, Di 1 


ßezetch nungs- Nr. 


EC 92 
EC 92 

I 

ECH 81 


EF 89 

EABC 80 

EL 84 
EM 80 
EZ 80 

1131.010—01062 


1131.008—01026 

1131.010—01046 


1131.006—01058 

1131.010—01058 


1131.010—01055 


1131*006—01021 

1131.006—01022 

1131*010—01056 


1131.006—01021 

1131.006—01022 

1131.006—01031 

1131.013—01033 

1131.010—01050 

1131,010—01057 
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Teäl-Nr. 

Gegenstand 

Bezeichnungs-Nr. 

20 

Drucktaste, geschaltet mit den Pos, 

Sp 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, C 22. 

23, 24, 26, 27, 28. 29, 31, 34, 35, 37, 

38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, W 10, ' 
n, 12, 14, 15, 16, 36 

1131.010—01051 

21 

Drucktaste, montiert mit den Pos, 

W 42, 53, Sch 1 

1131.010—01052 

22 

Drehkondensator, vollst, mit den Pos. 

C 9, 14, 30, 47 

1131.006—01035 A 

23 

Antennenbrett, geschaltet mit den Pos, 

Sp 7, C 20, 21 

1131.013—01023 

24 

UKW-Stufe, voflst. mit den Pos, 

C 2, 5, 6, 16, 17, 19, W 2, 4, Dr 1 

1131.010—01011 

25 

Spuienbrett, vollst, mit den Pos. 

Sp 3, 4, C 7, 8, 10, 11, 12, 13, W 3 

1131.010—01022 

26 

Trimmerplatte, vollst. mit den Pos. 

Sp 2, C 4 

1131.010—01026 

27 

Spulenbrett, vollst. mit den Pos. 

Sp 5, 6, C 18 

1131.010—01021 

23 

Röhrenfassung, geschaltet mit den Pos. 

C 75, W 37 

1131.010—01012 

29 

Klang reg ister, geschaltet mit den Pos. 

C 100, W 58, 59, 60 

1131,010—01047 

30 

Umschaltbrett, vollst. mit den Pos. 

Sch 3. W 56 

1131.006-01087 

31 

La u ts p rech e r- Sy ste m 

1160.008—02008 

32 

Schmelzeinsatz Si 

0,6/250 DIN 41 571 

33 

Zwerglampe La 1 

L 6,3 V-0,3 A DIN 49846 

34 

Zwerglampe La 2 

II. Mectianlsdie Telle 

L 6,3 V-0,3 A DIN 49846 

35 

Anschlußplatte, vollst. für Tonabnehmer- 
Anschluß 

1131.006—01004 

36 

Anschlußptatte, vollst* für Lautsprecher 

1131.006—01005 

37 

Netzumscholtung, vollst. 

1131.006—01023 

38 

Flonschsteckdose DIN 41524 

VEB Fernmeldewerk 
Blankenbu rg 

39 

Röhrenfassung Nr. 672 im Chassis, 
ZF-Tell. Drucktaste u* Mag* Auge 

VEß Elektro Dorfhain 

40 

Röhrenfossung Nr. 676 im UKW-Teil 

VEB Elektro Dorfhoin 

41 

Lompenfassung 

1131.006-01118 

42 

Drehknopf 

.1131.006—02201 

43 

Drehknopf m. Feder für Drucktaste 

1131,006—02062 

44 

Stationsskala 

1131.010—02004 

45 

Mattglüsscheibe 

1131.006-02009 
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Teil-Nr. 


Gegenstand 


Bezelch n u ngs-N r. 


46 

Schaltwalze für Drucktaste 

1132.003—02107 

47 

Schalterfeder m. Kontaktniet für 
Drucktaste 

1132.003—01109 

48 

Schalterfeder für Drucktaste 

1132.003-02109 A—B 

49 

Feder für Drucktaste 

1132.003—02110 

50 

Hebel, gebogen für Drucktaste 

1131.006-02190 

51 

Hebel, gebogen für Drucktaste 

1131.006—02183 

52 

Druckfeder für Schalthebel 

1132.003—02106 

53 

Druckfeder für Schalthebel 

1131.006—02198 

54 

Klinkenschiene für Drucktaste 

1132.003—02111 A 

55 

Zugfeder für Klinkenschiene 

1132.003—02140 

56 

Abreißfeder für Netzschalter 

1142.001—02244 

57 

Feder für Netzschalter (Drucktaste) 

1142.001—02259 

58 

Netzschalter, vollst für Drucktaste 

1142.001—01207 

59 

Druckfeder für Schalthebel 

1132.003—02106 

60 

Schaltmesser, vollst. 

1142.001—01206, 

61 

Tastknopf ohne Schalthebel 

1131.006—02161 

62 

Triebscheibe, vollst. 

1131.006—01099 

63 

Schalthebel für Klangregister 

1131.010—02023 

64 

Druckfeder für Schalthebel 

1132.003—02106 

65 

Steuerschiene für KlangregEster 

1131.010—02022 

66 

Druckfeder für Steuerschiene 

1131.010—02026 

67 

Klinke für Schalthebel 

1131.010—02024 

68 

Feder für Klinke 

1131.010—02027 

69 

Tastenknopf Ausf. „A" 

1131,010—02026 

70 

Tastenknopf Ausf, ,,B‘' 

1131.010—02028 

71 

Tastenknopf Ausf. „C" 

1131.010—02026 

72 

Tastenknopf Ausf. „D" 

1131,010—02028 

73 

Tastenknopf Ausf. „E" 

1131.010—02028 

74 

Schalterbrett, vollst. Ausf. „B" 

1131.010-01038 

75 

Boden abdeckung 

1131.006—02084 

76 

Gehäuse 8 E 158-1 mit Schatlwand und 
Bespannung 

1131.010—02037 

77 

Rückwand, vollst. 8 E 158-1 

1131.010—01063 









i 


Teil^Nr. 


Gegenstand 


ßeieichnungs-Nr, 


S ch i chtwi d e r stände 


w 

2 

Sch ich twid erstand 

0.25 

W 

160 


Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

3 

Sch Echtwiderstand 

1 

W 

3 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41403 

w 

4 

Sch ich twid ersta nd 

0,25 

W 300 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

10 

Sch tch twid e rsta nd 

OJ 

w 

1 

M 

Ohm 

5 

DIN 

41399 

w 

11 

Sch ich twid erstand 

0,25 

w 

160 


Ohm 

5 

DIN 41401 

w 

12 

Sch ich twid ersta nd 

0,25 

w 

30 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

14 

Sch ichtwiderstand 

2 

w 

20 

K 

Ohm 

2 

DIN 

41404 

w 

15 

Sch Lchtwidersta nd 

2 

w 

40 

K 

Ohm 

2 

DIN 

41404 

w 

16 

SchEchtwiderstand 

0.25 

w 

10 


Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

18 

Sch ich twid e rsta nd 

0,25 

W 400 


Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

19 

Sch ich twid erstand 

0,1 

w 

1 

M 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

W 20 

Schichtwiderstand 

0.5 

w 

2 

K Ohm 

5 

DIN 

41402 

W 21 

Sch ich twid ersta nd 

0,5 

w 

50 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41402 

w 

22 

Sch ich twid e rsta nd 

0.25 

W 250 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

23 

Schichtwiderstand 

0,25 

w 

160 


Ohm 

5 

DIN 

41401 

W 24 

Sch ich twid ersta nd 

0,5 

w 

2 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41402 

w 

25 

Sch ich twid ersta nd 

0,25 

w 

1 

M 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

W 26 

Sch ich twid ersta nd 

0,25 

w 

100 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

W 27 

Schichtwiderstand 

0,25 

w 

250 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

28 

Schichtwiderstand 

0.25 

w 

10 

M 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

29 

Sch ich td re hwidersta nd 

1131.006^02108/1 1,05 M Oh 

m log. 




mit Anzapfung 

bei 50 

K Ohm 

w 

30 

Sch ich twide rsta nd 

0,25 

w 

25 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

32 

Sch Lchtwiderstond 

0,1 

w 

100 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41399 

W 33 

Schichtwiderstand 

0,1 

w 

1,6 

M 

Ohm 

5 

DIN 

41399 

W 34 

Sch i chtwidersta nd 

0,25 

w 

50 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

33 

Sch ich twid e rsta nd 

0.25 

w 

50 


Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

36 

Schichtwiderstand 

0,25 

w 

1 

M 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

37 

Sch ich twide rsta nd 

0.25 

w 

500 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

39 

Sch ichtwidersto nd 

0,25 

w 

1 

M 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

40 

Sch ichtwidersta nd 

0,5 

w 

50 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41402 

W' 41 

Schichtwiderstand 

0,5 

W 200 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41402 

W 42 

Sch ich td reh widerstand 

1131.006^02068/11 500 1 

K Oh 

m log. 

w 

43 

Sch ichtwiderstand 

0,25 

w 

1 

M 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

W 44 

Schichtwiderstand 

0,23 

w 

1 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

46 

S ch ichtwiderstand 

0.5 

w 

100 


Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

48 

Sch ichtw id ersta nd 

0.25 

w 

500 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

49 

Sch ich twid e rsta nd 

0.25 

w 

500 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

W 50 

Schichtwiderstand 

0,25 

w 

10 

K Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

51 

Sch ich twid ersta nd 

0,25 

w 

5 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

W 52 

Sch ichtw i dersta nd 

0,25 

w 

5 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

w 

53 

Schichtdrehwiderstand 

1131.006-02066/1 300 

K Oh 

im lin. 
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Teii^Nr. 


Gegenstand 


Bezeichnungs-IML 


W 54 

Sch Ich twid erstand 

0,25 

w 

0,2 

M 

Ohm 

3 

DIN 

41401 

W 55 

Schich twiderstand 

0,25 

w 

5 

K 

Ohm 

5 

□JN 

41401 

W 57 

Sch ichtwidersta nd 

0,25 

w 

5 

K 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

W 58 

Sch Ichtwi dersta nd 

0,25 

w 

25 

K 

Ohm 

5 

DiN 

41401 

W 59 

$ch i chtwidersta n d 

0,25 

w 

30 

K 

Ohm 

5 

DiN 

41401 

W 60 

Schichtwiderstand 

0,25 

w 

1 

K Ohm 

5 

DIN 

41401 


Dra h tiv iderstän de 


45 

D ra htwid ersta nd 

1 W 160 

Ohm 

2 

DIN 41412 

47 

Orahtwiderstand 

6 W 1,6 

K Ohm 

2 

DIN 41416 

56 

Drahtwld erstand 

1131.006- 

-02154 3 

Ohm 4 W 


Ke t am ik-Kon lä eit s a tox en 


c 

5 

Rohrkondensator 

500 pF ± 

10% 

500 V 

DIN 

41376 

c 

6 

Rohrkondensator 

10 pF ± 

10% 

500 V 

DIN 41371 

c 

7 

Rohrkondensator 

350 pF ± 

2% 

500 V 

DIN 

41376 

c 

10 

Ro h rkondensator 

15 pF ± 

10% 

500 V 

DIN 

41371 

c 

11 

Rohrkandensator 

10 pF ± 

10% 

500 V 

DIN 

41371 

c 

16 

Rohrkondensator 

20 pF + 

5% 

500 V 

DIN 

41371 

c 

17 

Roh rkondensator 

0,01 fiF ± 

20% 

350 V 

RKo 

1988 

c 

18 

Rohrkondensator 

30 pF ± 

5% 

500 V 

DIN 

41371 

c 

21 

Rohrkondensator 

50 pF + 

2% 

500 V 

DIN 

41371 

c 

23 

Rohrkondensator 

20 pF + 

10% 

500 V 

DIN 

41371 

c 

28 

Rohrkondensator 

70 pF + 

2% 

500 V 

DJN 

41376 

c 

29 

Rohrkondensator 

400 pF ± 

2% 

500 V 

DIN 

41376 

c 

35 

Rohrkondensatof 

30 pF d: 

10% 

500 V 

DIN 

41376 

C 41 

Rohrkondensator 

500 pF ± 

1% 

500 V 

DIN 

41376 

c 

43 

Rohrkondensator 

130 pF + 

2% 

500 V 

DIN 

41376 

c 

44 

Rohrkondensotor 

210 pF + 

2% 

500 V 

DIN 

41376 

c 

46 

Rohrkondensator 

400 pF + 

2% 

500 V 

DIN 

41376 

c 

49 

Rohrkondensator 

16 pF + 

10% 

500 V 

DIN 

41371 

c 

S1 

Rohrkondensator 

160 pF ± 

2% 

500 V 

DIN 

41376 

C 52 

Rohrkondensator 

10 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371 

c 

53 

Rohrkondensator 

10 pF + 

0,5 pF 500 V DIN 41371 

C 54 

Rohrkondensator 

50 pF + 

10% 

500 V DfN 

41376 

c 

55 

Rohrkondensator 

160 pF + 

2% 

500 V 

DIN 

41376 

c 

60 

Rohrkondensator 

30 pF ± 

2% 

500 V 

DIN 

41371 

C 61 

Rohrkondensator 

15 pF + 0,5 pF 500 V DIN 41371 

c 

63 

Rohrkondensator 

60 pF + 

2% 

500 V 

DIN 

41371 

C 64 

Rohrkondensator 

160 pF + 

2% 

500 V 

DIN 

41376 

C 65 

Rohrkondensator 

160 pF + 

10% 

500 V 

DIN 

41376 
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Bezeid\nungs-Nr. 


Teil-Nr. . Gegenstand 


C 66 Rohrkondensator 

C 74 Rohrkondensator 

C 77 Rohrkondensator 

C 101 Rohrkondensator 


50 pF + 10% 500 V DIN 41376 

500 pF ± 10% 500 V DIN 41376 

240 pF ± 2% 500 V DIN 41376 

160 pF ± 10% 500 V DIN 41376 


C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 


c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 


Pa p ie r-Ko n de ti sator e it 


34 

Papier-Kondensator 

0,025 

uF ± 

20“/u 250 V Typ 0216 „d" 


36 

Papier- Kondensator 

0,025 

± 

20“/o 250 V Typ 0216 „d" 


50 

Papier-Kondensator 

0,025 

ptF 

20% 250 V Typ 0216 „d" 


56 

Pa pier- Kondensator 

0,025 

a¥ ± 

20% 250 V Typ 0216 „d" 


57 

Papier-Kondensator 

0,025 

p f" i 

20% 250 V Typ 0216 „d" 


38 

Papter-Kondensator 

0,025 

a¥ ± 

20‘i/u 250 V Typ 0216 „d" 


59 

Papier-Kondensator 

0,025 

uF ± 

20% 250 V Typ 0216 „d" 


67 

Papier-Kondensator 

0,1 

«P ± 

20%, 125 V DIN 41166 


68 

Papier-Kondensator 

0,025 

a¥ ± 

20% 250 V DIN 41166 


69 

Po pier-Kondensator 

0,025 

pF + 

20% 250 V DIN 41166 


75 

Po p i er-Kond ensa to r 

0,025 

u¥ ± 

20% 250 V DIN 41166 


80 

Popler-Kondenso tor 

0,025 

lif + 

20% 500 V DIN 41166 


81 

Papier-Kondensator 

0,025 

f^F ± 

20% 500 V DIN 41166 


90 

Papier-Kondensator 

0,01 

+ 

20% 250 V DIN 41166 


91 

Papier- Kondensator 

0.025 

f/F ± 

20% 125 V DIN 41166 


92 

Pap (er-Kondensator 

2500 

pF ± 

20% 125 V DIN 41166 


93 

Popier-Kondensator 

0,001 

fiF + 

20% 500 V DIN 41166 


96 

Papier-Kondensator 

0,005 

(^F ± 

20% 500 V~ DIN 41166 


97 

Papier-Kondensator 

0,005 

^iF + 

20% 500 DIN 41166 


98 

Po pier- Kondensator 

0,005 

f^F + 

20% 250 V~ DIN 41166 (b) 

99 

Papier-Kondensator 

2500 

pF + 

20% 125 V DIN 41166 


100 

PapEer-Kondennsator 

0,1 

fjF X 

10% 125 V DIN 41166 



§tYrofle3K-KondenNaloreii 


20 

Sty roflex-Kondensator 

0,005 

^^F + 

20% 500 V Nr. 87529 






Form 

A 

31 

Styrofiex-Kondensator 

160 

pF + 

10% 125 V Nr. 87221 






Fo rm 

A 

32 

Styroflex-Kond ensa tor 

200 

pF ± 

10% 125 V Nr. 87221 






Form 

A 

45 

Sty rof lex-Kondensator 

0,001 

+ 

10% 500 V Nr. 87625 






Form 

A 

70 

Sty rot 1 ex-Kond ensator 

1000 

pF + 

10% 125 V DIN 67225 






Form 

A 

71 

Styroflex-Kondensator 

1000 

pF + 

10% 125 V Nr. 87225 






Form 

A 

94 

Styroflex-Kondensator 

2000 

pF ± 

20% 125 V Nr. 87226 






Form 

A 
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D Q 


Teil-Nr, 


Gegenstand 


Bezelchnungs-Nr. 


Elektr ol Yt-Kott den sato reit 


C 72 Elektrolyt-Kondensator 

C 82 Elektrolyt-Kondensator 

C 83 Elektrolyt-Kondensator 

C 94 Elektrolyt-Kondensator 

C 95 Elektrolyt-Kondensator 


5 aF 70/80 V Ko Bv 70034 
1 iiP 500/550 V Ko Bv 71032 
100 nF + 30-20% 12/15 V Ko Bv 70007 
50 f/F 500/550 V Ko Bv 729015 
50 500/550 V Ko Bv 729015 



S cheiben-Kon d ensa t o reit 

C 2 

Scheiben kondensator 

2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373 

C 13 

Scheibenkondensator 

4 pF ± 57o 500 V DIN 41376 

C 19 

Scheiben kondensator 

5000 pF + 50-20% 250 V VsKo 0321 

C 48 

Scheibenkondensator 

5000 pF + 50-20% 250 V VsKo 0321 

C 62 

Schei be nkondensator 

2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373 



i 1 Allglasdiode 

i 2 Allglasdiode 


Allgflasdioden 

Type OA 625 
Type OA 645 


Trimmer 


C 6 

Trimmer 

1132.003-01125/11 

4-20 pF 

C ö 

Trimmer 

1132.003-01125/11 

4-20 pF 

C 12 

Trimmer 

1132.003-01125/11 

4-20 pF 

C 22 

Trimmer 

1132.003-01125/1 

4-40 pF 

C 24 

Trimmer 

1132.003-01125/1 

4-40 pF 

C 26 

Trimmer 

1132.003-01125/11 

4-20 pF 

C 27 

Trimmer 

1132.003-01125/1 

4-40 pF 

C 37 

Trimmer 

1132.003-01125/11 

4-20 pF 

C 38 

Trimmer 

113'2.003-01125/1 

4-40 pF 

C 40 

Trimmer 

1132.003-01125/1 

4-40 pF 

C 42 

Trimmer 

1132.003-01125/1 

4-40 pF 
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Teil-Nr. Gegenstand 

Bezeichnungs-Nr, 



HF-Spulen 


Sp 

2 Kern, gewickelt 

1131.010-01020 (o) 

31 /g Wdg- 

2 Vs Wdg. KoppelspH 

Sp 

3 Spule 

1131.006-01041 (□) 

2Vs Wdg. 

Sp 

4 Spule 

1131.010-01019 (b) 

3 Wdg. 

I V 2 Wdg. Koppelsp. 

Sp 

5 ZF-Spule 

n31.010-01018/la 

11,0 

Sp 

6 ZF-Spule 

r31,010-01018/lla 

8,7 iiH 

Sp 

7 Saugkreisspule 

1131.013-01012 (b) 

2,1 mH 

Sp 

8 VorkreLSspule, Kurz 1 

1131.014-0102S 

0.44 ßH 

20 V 2 Wdg, Koppelsp. 

Sp 

9 Vorkreisspule, Kurz If 

1131.006-01082 (a) 

2,8 

2 Wdg. Koppelsp. 

Sp 

10 Vorkreisspule, Mittel 

1131.013-01026 (a) 

0,176 mH 
-- 0,9 mH 

Sp 

11 Vorkreisspule, Long 

1131.013-01027 (a) 

2.05 mH 
-- 7 mH 

Sp 

12 Oszillator, Kurz 1 

1131.006-01065 (b) 

0,48 ^^H 

5 V 2 Wdg. Koppelsp, 

Sp 

13 Oszillator, Kurz II 

1131.006-01084 (a) 

2,2 tiH 

7 Wdg. Koppelsp. 

Sp 

14 Osziilotor, Mittel 

1131.006-01090 Cu) 

98 iib\ 

22 Wdg. Koppelsp. 

Sp 

15 Oszillotor, Lang 

1131.006-01092 {aj 

410 

35 Wdg. Koppelsp. 

Sp 

18 ZF-Spule 

1131.013-01028 (a) 

20,5 iiH 

Sp 

19 ZF-Spule 

1131.013-01029 {0} 

25,5 iiH 

Sp 

20 ZF-Spule 

1131.006-01018/lb 

640 uH 

Sp 

21 ZF-Spule 

1131.006-01018/llb 

640 iM 

Sp 

22 ZF-Spule 

1131.010-01014 (o) 

22 

4 Wdg. Koppelsp. 

Sp 

23 ZF-Spule 

1131.010-01017 (a) 

3.5 ± 5Vü 

Sp 

24 Zf-Spufe 

1131.008-01032 

640 fiH 

Sp 

25 ZF-Spule 

1131.006-01027/) l(d) 

640 fih 

Df 

1 Drossel 

1131.006-02138 

50 Wdg. 

Dr 

3 Drossel 

1131.006-02138 

50 Wdg. 
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Abglelchvorsciirift für S E 1581 und 8 E 155 1 

Zwischenfrequenz 6*7 MHz 

Der Zwischenfrequenzobgleidi 6,7 MHz wird bei herousgedrehtem Drehko vor* 
genomnnen. 

1 , Senderkabel mittels SpezioUtecker auf die Oszillatorröhre EC 92 aufschieben, 
Abgleichlnstrumente (siehe Skizze) onscholten, Taste UKW drudten. 

2 . Kreis 2 durch Herausdrehen des Kernes verstimmen- 
Kreis 1 auf Maximum abstimmen. (Instrument I) 

3* Kreis 1 mit ca. 1 KOhm bedämpfen. 

Kreis 2 auf Maximum abstimmen, (Instrument I) 

4. Kreis 4 mit co. t KOhm bedämpfen, 

Kreis 3 auf Maximum obstimmen. (Instrument I) 

5. Kreis 3 mit ca. 1 KOhm bedämpfen* 

Kreis 4 auf Maximum abstimmen. (Instrument I) 

6 . Kreis 6 durch Herausdrehen des Kernes verstimmen. 

Kreis 5 ouf Maximum abstimmen. (Instrument 0 

7. Kreis 6 auf Nullpunkt emsteilen, (Instrument II) 

8 . Kreis 6 danach bei 93 MHz und einer Eingangsspannung von ca 1 uV auf 
Rauschminimum nachstimmen, 

Es wird empfohlen* den unter 8. aufgeführlen Abgjekhvorgang erst nach er¬ 
folgtem Oszillator-* Zwischenkreis* und Vorkreisabgleich vorzunehmen.) 


Zwisdienfrequenz 468 hHi 

T* Lautstärkeregler voll aufdrehen. 

Höhenregler auf Mittelstellung bringen. (Bandbreite schmal). Der Meßsender 
wird an das Gitter der ECH 61 ongeschlossen. Outputmeter an die Sekun-^* 
därwicklung des Ausgangsübertragers anschließen, 

2. Der Abgleich der einzelnen Kreise geschieht ohne Bedämpfung des Parallel¬ 
kreises. 

Reihenfolge: Kreis 9* 10, 7* E. 

3. Meßsender an Antenne und Erdbuchse anschließen und Saugkreis (14) auf 
Minimum obstimmen. 

UKW-Vorstufa 


1 . Meßsender an Antenneneingang anschließen. 
(Oszillotorbereich einstellen.) 

Skateneichung bei 89 MHz (Punkt IV) 

und 99 MHz (Punkt I) 

2. Zwischen kreis obgleich 


89 MHz (Punkt V) \ 
99 MHz (Punkt II) f 


auf Maximum 


Mittels Drehkondensator auf die genannten Frequenzen obstimmen. 

3. Vorkreisabgleich 

Bei 93 MHz (Punkt III) mit Trimmer auf Maximum abgleichen. 

4. Die Schwingspannung soll über den Bereich 2 bis 3 Volt betragen. 


AM-Abgleich 



E L c h u 

ng : 



G 1 e i 1 

c h 1 a u f : 

Kurz f 

Oszillator b. 

22 

MHz 

c 

Vorkreis b. 

22 

MHz 


Oszillator b. 

12 

MHz 

d 

Vorkreis b. 

12 

MHz 

Kurz 11 

Oszillator b. 

12 

MHz 

a 

Vorkreis b. 

12 

MHz 


Oszillator b. 

6 

MHz 

h 

Vorkreis b. 

6 

MHz 

Mittel 

Oszillator b. 

1400 

kHz 

1 

Vorkrels b. 

1400 

kHz 


Oszillator b. 

550 

kHz 

m 

Vorkreis b. 

550 

kHz 

Lang 

Oszillotor b. 

280 

kHz 

P 

Vorkreis b. 

280 

kHz 


Oszillator b. 

165 

kHz 

r 

Vorkrels b. 

165 

kHz 


f 

e 

k 

i 

o 

n 
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Abgleichplan 

Abglelchvorschrift füi SE 1581 und 8E 1551 
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Tnebseti 





Zeig Br seit 


Retie hinfen 


Seillaufptan 


185 


IV/14/3G 


N. !C. 6935,'57 11 1600 



EC92 

Rol 


EC92 ECH81 

Rö 2 Rö 3 


EF89 EABC80 EL84 

Rö 4 Rö 5 Rö 6 



220^ 23mA 
{2( Of ? 


i82vmm 


imv} 

i^25ti\A 






|XQD25yF 


{73V3 MmA, 


iSßF i-mfl 

cm aicusoi 


WJ239Kn 


W5B 

25K£i 


m < 

tGtüF-J 


a OO/üF 


]W53 

f300Ka 


12 mm 


\ca 

U-SllpF 


wsu\ 




ECH8^ EFB9 EABC8Ö 


{2^V 6?mA^ 


'V 62,5mA 


CQ 55 VA 
06 A/250V 


C97 

OdOSüF 


Lout^fsrecfKrtm^ng 

für BE 1551 . 


KtQftor^gistsrtastt Sch^ 
Scfr^t^sttifarig gedrückter Tasfe 

75 n 1**1 

U I O 9 


Werft gerne^en mit Muitlztt lOOÖTi/V 
Eifigekiommerti Werte für UKW 
Gfftnt Werte für otte übriger Serf/c/f< 


Reparatur-Stromlauf plan 
8E158I U.8E155I 


BetQsttiQrkeit der Widerstände 


Änderungen^ lnshesonde:re sokhe,dfe durc/i cte/i 
facftn/schftf> Fortechriti bedirrgt siftdyorbehfiltnni 


Sütnttiefi^ SctmtterkoritQkte bei gedrückter Taste 






• • 1 




0 « 





09 



• # 




0 * 




1 


Sö* 


Sprtx^ 

JiJlZ j 






S5|{ 



55^ 


M 


It 

m25uF 

§ 


>5Öpf 


1 1 

1 5Ä 

r 


j 

qSs 





































































































































































































































































































